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L I B R O 


FECI a requifitione del Cl arifs. Caualier ilSig.Leonardo Mocenico la inuentione,che legucp (t 
vn fuo lito fopra la Brenta. Quattro loggie : le quali come braccia tendono alia c iicouf ei enza;paio no 
raccoglier quelli,che alia cafa ii appro!simano,a cato a quefte loggie ui fono le italic dalla parte dinati 
che guarda lopra il flume ; & dalla parte di dietro le cucine, & i 1 uoglu per ft Fatten c,& per il Gaftaldo, 
La loggia che e nel mezo della facciata,e di fpeflc colonne,lequali perche iono alte xl.piedi ; hanno<jj 
dietro alcuni pilaftri larghi due piedi,e grofsi vn piede & un quarto, che (often tano ii piano della fecon 
da loggia, c piii a dentro ii troua il cortile circondato da loggie di ordine Ionico : I pot tici iono larghj 
quanto e la lunghezza delle colonne,meno un diametro di colonna : Della iftcila latghezza fono an- 
cho le loggie, e le ftanze,che guardano fopra i giardini : accio cne 1 muro , che diuid e un metnbro dal- 
l’altro fia pofto in mezo per foftentare il corno del coperto .,I-.e prime ftanze iarebbono molto commo 
dc al mangiare/quando ui interueniilegran quarititadi perfone : e fono di propottione doppia.Qu e j| e 
de gli angoli fono quadre,& hanno i uolti'a fchilfo,alti alia impofta, quanto elatga la itanzaj&hanno 
di flreccia ilterzo della larghezza. LaSalaelungadue quadri,emezo , lecolonne uilono pofteper 
proportionate la lunghezza, e la larghezza, aH’altezza,e farebbono quefte colonne tolo nella Salatcr- 
retia,perche quella di fopra farebbe tutta libera. Le colonne delle loggie di fopra del cot tile, fonolj 
quinta parte piu picci ale di quelle di fotto,efono di ordine Corinthio . Le ftanze di lopra fono tanto 
alte, quanto larghe . Le Scale fono in capo del cortile, 6c afcendono una al contrario del 1 altra. 



mo dita a gli edificatori . 


IL FINE DEL SECONDO LIBRO. 



